STANISLAW 


BIENIEK 


pracownik Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu 


zmarł śmiercią tragiczną, dnia 14 lutego 1962 roku. 


Pogrzeb odbędzie się w Łodzi w sobotę dnia 17 bm,, 
o czym zawiadamiają: 


żona, rodzina, koleżanki i koledzy. 
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